zmarł z / na 8 października 1929 r. o godzinie 1:30 w nocy. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby na Salwatorze przy ulicy Wł. Anczyca odbędzie się 
w sobotę dnia 12 b. m. o godzinie 8 rano do kościoła OO. Franciszkanów. 


O godzinie 10 rano odbędzie się Msza św. i egzekwie, poczem wyruszy kondukt na Skałkę, 
gdzie zwłoki spoczną w grobach zasłużonych. 


PREZYDJUM MIASTA KRAKOWA. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 


JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Telefon 331. 


DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIĘ 
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